EMS 一 7 8 マイ ク 用 5m 延 長 ケ ー ブ ル U ヌ メー1595 
取り 付け 方 法 


*EMS 一 7 8 の 背面 に ある ネジ 4 本 と 、 マ イク ハン ガー の ネジ を 外し ます 。 

* 机 の 上 な ど 水 平 な 場所 に 置い て 、 ゆ っ くり ケー ス を 外 し ます 。 カカ 任せ に あけ る と ロッ クス 
イッ チ や PT エキ ー な どの プラ スチ ッ ク 部 品類 が 飛散 し ます 。 

* 作 業 中 に 部 品 が は ずれ て も 困ら な いよ うに 、 プ ラス チッ ク 部 品類 が どの よう に 付い て い 
る か 覚え て お きま す 。 カ ー ル コー ド 接 合 部 分 の ジャ ン パ ー 線 の 引き 回 し や ブッ シン グ の 
状態 も 覚え て お きま す 。 

※ ゴ ム の ブッ シン グ を ケー ス か ら 外 し て 、 最 初 か ら 付い て いる カー ルコ ー ド を 引き 抜き ま 
す 。 工 具 は 要り ませ ん が 、 小 物 部 品 の 飛び 散り に 注意 し て ゆっ くり 引き 抜き ます 。 

* 添 付 の よう に 、 黄 色 が 左端 、 緑 が 右端 に な か る よう UX-1 5 9 5 の コネ クタ ー を 挿し ます 。 
工具 は 要り ませ ん が 、 し っ か り 奥 まで 差し 込み ます 。 

*※ ジ ャ ン ペ パー 線 の 引き 回 し に 注意 し て 配線 、 ゴ ム の ブッ シン グ を 所 定 の 位置 に 挿し ます 。 

* ロ ックス イッ チ の 位置 に 注意 し な が ら ケ ー ス を 元 に 戻し ます 。 ス イッ チ と PT の 動き 
に 異常 が 無い か を 確認 し た ら 、 ネ ジ と マイ クハ ン ガ ー で ケー ス を 固定 し ます 。 

* 無 線 機 に つない で 送信 し て 、 動 作 確認 を し ます 。 


将来 の 補修 用 に 、 外 し た カー ルコ ー ド は 保管 し て お く こ と を お 和 勧め し ます 。 


以上 


